Deutscher Bundestag 
3. Wahlperiode 


Antrag 

der Fraktion der DP 


betr. Nachwahl eines deutschen Mitgliedes der Ver- 
sammlung der europäischen Gemeinschaften 


Der Bundestag wolle beschließen : 

Da Abgeordneter Dr. Elbrächter sein Mandat als Mitglied der 
Versammlung der europäischen Gemeinschaften niedergelegt 
hat, tritt an seine Stelle für die Fraktion der DP Abgeordneter 
Dr. Schild. 


Bonn, den 28. Oktober 1958 


Schneider (Bremerhaven) und Fraktion 


Druck: Budidruckerei R. Madel, Bonn, Bonner Talweg 106 
Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger 
Bad Godesberg, Goethcstr. 54, Telefon 3551 


Drucksache 587 



